La perfetta riuscita della taratHra dipen- 
de ora dalla precisione con cui si esegui- 
scono le seguenti operazioni: 

1) inserire on condensatore da 1000 pF 
fra placca della WE 19 e massa e ripor- 
tando il collegamento dell’oscillatore snlla 
griglia della WE 19, tarare la vite 47 (secon- 
dario della II MF) al massimo; 

2) inserire il condensatore da 1000 pF sul 
secondario della II MF, tra il punto A e 
massa, indi tarare la vite 48 (primario del¬ 
la II MF) al massimo; 

3) spostare il collegamento dell’oscillato- 
re dalla griglia della WE 19 a quella della 
WE 20, indi tarare la vite 36 (secondario 
della I MF) al massimo; 

4) inserire infine, sempre il medesimo 
condensatore da 1000 pF, tra griglia e mas¬ 
sa della WE 19 (punto B), e tarare la vite 
34 (primario della I MF) sino ad ottenere 
un massimo segnale. 

La taratura delle MF e cosi terminata, 
percio le viti non vanno piii loccate asso- 
lutamente. 

Si stacca la pila da 1,5 V, si risaldano le 
due resistenze pos. 41-42 al terminate della 
II MF. 

Si passa ora alia: 

Alta Fkequenza 

Collaudo dell’AF, — I termini dell’oscil- 
latore si collegano tra antenna e terra, in¬ 
di si inizia con la: 

a) Taratura delle OM che si pratica in 
due punti: su 580 e 1400 kHz. 

Si inizia da 580 kHz regolando l’oscilla- 
tore su tale frequenza e portando pure l’in- 
dice sul segno corrispondente (pos. 2 in 
fig. 1). Si regolano le viti 22-5 (fig. 4) fino 
ad ottenere un segnale massimo. Si regola 
ora l’oscillatore su 1400 kHz e si sposta 
l’indice sul segno corrispondente (pos. 3 
in fig. 1). Si regolano i compensator! 25-7 
(fig. 4) sino ad ottenere un segnale mas- 
simo. Ora si ritoccano nuovamente le viti 
22-5, indi i compensatori 25-7, rispettiva- 
mente su 580 e su 1400 kHz sino ad otte¬ 
nere un segnale massimo invariable. 

b) Taratura delle OC. Anche in questo 
campo la taratura si fa in due punti: su 
6 e 15 MHz. 

Si inizia da 6 MHz, regolando l’oscilla- 
tore gia collegato all’apparecchio, come 
sopra, sulla medesima frequenza, spostando 
il commutatore su onde corte e 1’indice in 
corrispondenza del segno di taratura (pos. 
4 in fig. 1) sulla scala. Si regolano le viti 
26-8 (fig. 4) 9ino ad ottenere un segnale 
massimo. Si tara ora 15 MHz regolando 
1’oscillatore su tale frequenza c spostando 


l’indice in corrispondenza del segno di ta¬ 
ratura (pos. 5 in fig. 1) snlla scala. Si re-, 
golano i compensatori 28-10 (fig. 4) sino ad 
ottenere un massimo segnale. Si ritoccano 
ora le viti 26-2, indi i compensatori 28-10 
rispettivamente su 6 e su 15 MHz, sino ad 
ottenere nn segnale massimo invariabile. 
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Riferendosi alle figure si osserva in 
fig. 1 la scala fittizia con i punti di riferi- 
mento per le varie tarature, il che e spie- 
gato nel testo di queste note. 

La figura seconda mostra chiaramente 
quali sono i punti da regolarc per i due 
trasformatori di MF e quindi circa i quat- 
tro avvolgimenti denominati 34/36 e 48/47 
tanto su questa figura come sulle altre. 
Sullo schema i riferimenti utili alia tara¬ 
tura hanno per chiamata un piccolo trian- 
golo nero. 

Sono datj i collegamenti alio zoccolo dei 
due tubi WE20 convertitore e WE13 triodo- 
pentodo finale. 

Nella figura terza con il particolare del- 
Io schema, e fatto riferimenlo alle varie o- 
perazioni di taratura della MF e dell’AF. 
E’ chiarito come e dove si deve piazzare la 
pila da 1,5 V. Il condensatore da 1000 pF 
nelle quattro successive posizioni e indicato 
con linea tratteggiata. Per i vari numeri 
notiamo riassumendo: 

26 - oscillatore OC su 6 MHz; 

28 - oscillatore OC su 15 MHz; 

10 - antenna OC su 15 MHz; - 
8 - antenna OC su 6 MHz; 

7 - antenna OM su 1400 kHz; 

25 - oscillatore OM su 1400 kHz; 

22 - oscillatore OM su 580 kHz. 

5 - antenna OM su 580 kHz. 

MODD. « S 522 » « S 527 » 

(32-19). — I dati di questo cinque val¬ 
vule super con tubi a caratteristica euro- 
pea (WE20 - WE19 - WE18 - WE15 - 
WE55) sono raccolti nella scheda C.M.R. 10 
n. 4. Lo schema dell’apparecchio appare an¬ 
che in questo capitolo. 


